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Le Couvent infernal 1

CHAPITRE /
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7 DE QUO! TE
PLAINS-TU... Z TU NE
SEMBLAIS PAS SOUFFRIR Ff C'EST DU MEME ACABIT QUE
EN TE MASTURBANT CELLE D'UN BOURRICOT. N'EST-CE
DANS TON BAIN... PAS CE QUE TU CHERCHAIS 2
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DE QUOI AS-TU PELR 2
QUE CE SOIT TROP |
GROS POLR TOI 2 Al

QUE CA N'ENTRE PAS 3 GA NE DOIT PAS T'INQUIETER.
DANS TA CHATTE 2 AVEC UN PEU D'HUILE DE VIDANGE,
CA BLISSERA JUSQL'AU FOND.
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SCEUR ANNE, FROTTE2-LA ENTRE
LES JAMBES AVEC UN PEU DE SALIVE. ,\
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N NG MERE
JE VEUY GUE SES LEVRES SOIENT 4 b\ NN | suptricure.

BIEN OLVERTES. T~
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LA MAIN TE FAIT JOUIR, HEIN... 2
MAUDITE CATIN.

AVANT TOUT,
IL FAUT MASSER AVEC
L'EXTREMITE POLR QUE
GA S'OLVRE BIEN.

Je Vous
EN PRIE...
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